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precis oil le changement de B survient, A regoit la cbaleur deja
envoyee. Supposer le contraire, ce serait concevoir que le nouvel etat
de la surface B produit son effet avantd* avoir ete forme. Enfm, si Ton
veut rendre ces consequences encore plus sensibles, il suffit de consi-
derer la distance des deux surfaces comme extremement grande, et
telle que la lumiere ou la chaleur emploie un temps tres considerable
pour se porter de A en B.

Inexactitude r%oureuse de notre demonstration ne peut done etre
contestee. Elle fait connaitre sans aucun doute que tout changement
qui surviendrait dans Petat d'une ou de plusieurs parties cle Penceinte
ne peut troubler Pegale distribution de la chaleur rayonnante, et que
la loi de rayonnement est toujours la meme que si Ies surfaces etaient
entiferement privees de reflexibilite.

Au reste, nous remarquerons que, dans la demonstration dont il
s'agit, nous ne disons point, comme on nous Pattribue (Annales de
Chimie el de Physique, Janvier 18^5, p. Zp), que la surface cle A est
seule changee, que Petat cles autres elements demeurant le merne, Pe-
galite'des temperatures subsiste, et qu'ensuite on change un second
element, puis un troisieme, etc. Nous avons suppose, au contraire,
qu'une ou plusieurs parties de ces surfaces subissent un changement
quelconque au commencement d'un m&me instant A (Annales de Chimie
etde Physique, novembre 1824). On ne peut pas exprimer d'une ma*
niere plus foroielle que des changements sont simultanes et non suc-
cessifs, qu'en disant qu'ils surviennent au commencement d'un memo
instant determine A. Le nouveau changement qui succedorait au pre-
mier, et dont nous avons parle, est celui qui pourrait affecter comme le
premier tous Ies elements de la surface. Mais nous n'insistons point ici
pour conserver cette forme de notre demonstration, parce qu'elle doit
s'appliquer egalement au cas oil chacun des elements serait successi-
vement change. Nous remarquons seuiement qu'il ne nous etait point
necessaire de faire cette derpiere supposition, et que nous ne Pavons
pas faite.

Dans lecours de.cette discussion, Pauteur ajoute : il enresulteque,
IL                    '                                                        55tte surface etait/?, et la chaleur rer-
